Table 1 


Statistics for Special Study 
OV Affect on Smoke Delivery 


FTC Conditions Desert Room Conditions Desert Back to FTC 


Puff Count 

N 

32 

32 

16 

(puff/cigt) 

Avg 

9.5 

7.9 

9.8 


Std Dev 

0.471 

0.188 

0.171 


Range 

8.8 - 11.2 

7.4 - 8.2 

9.6- 10.1 

TPM 

N 

32 

32 

32 

(mg/cigt) 

Avg 

19.81 

20.57 

20.43 


Std Dev 

0.907 

1.08 

0.957 


Range 

18.0-22.2 

19.0-22.9 

17.3 - 22.3 

Nicotine 

N 

32 

32 

32 

(mg/cigt) 

Avg 

1.06 

1.33 

1.11 


Std Dev 

0.035 

0.045 

0.040 


Range 

0.99- 1.13 

1.25 - 1.42 

1.01 - 1.20 

Water 

N 

32 

32 

32 

(mg/cigt) 

Avg 

3.20 

3.32 

3.44 


Std Dev 

0.482 

0.503 

0.441 


Range 

2.38-4.45 

2.54 - 4.46 

2.52-4.37 

Tar 

N 

32 

32 

32 

(mg/cigt) 

Avg 

15.6 

15.9 

15.9 


Std Dev 

0.485 

0.615 

0,634 


Range 

14.6 -16.7 

14.9-17.3 

13.8-16.9 

Tar/Puff 

N 

32 

32 

16 

(mg/puff) 

Avg 

1.64 

2.03 

1.52 


Std Dev 

0.088 

0.089 

0.058 


Range 

1.38-1.84 

1.89-2.22 

1.41 - 1.66 

OV 

N 

8 

8 

8 

(%) 

Avg 

14.96 

5.47 

14.65 


Std Dev 

0.218 

0.300 

0.238 


Range 

14.56-15.18 

5.03 - 5.90 

14,24-14.91 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fzpk0001 



